Nocturne N° 2 

in A, Op. 12 






A. MARANDO 



U 



Andante. (J=76) 



ff E ^ J ^ 



4551 



aS 



^ 



^ 



^ 



^ 



^ 



PSE 



sempre con 



2a. 



*t 



^ 



^ 



Pi 



g|gj e 



cresc. 



m 




pp 



poco cresc.^ 




&~J* 



^S 



m$ 



z 



^f 



*A^ 



2± 



^ — ^ 



F^ 



P 



J. y^ 



?P 



£ 



^ 



t 



8" 



» 



^@ 



3: 



feS? 



LOJrru 



iTJ-JcTiJ 



gs 



75 



*t 



* 



P^ 



^ 



P 



P 



ggg g ;T 



*s 



-« 



~j 



-c+ 



-& 



19 



M 



i- rrrr i*n 




LOJ lLJJ ' lOJ loj 



l£U dXr 



23 



U 



S ?<fi 



f 



^s 



*g^g 






Sg 



W 



^ 



^ 



-^> 



-^> 



W 



27 



Mf H r f i r II g 



rfe- 



s m 



^ 



^ 



tfl^F* 



tt*Cf 



J7 



*t 



^ 



f^* 



^ 



#^' 



f3 



* 



(«)- 



^m l rjT? rj Tg 



e 



3g 



s 



i^ 



^ 



35 12. 



* *: * 



tf=^ 



fe 



rit. 



* -T 



r 



dim poco a poco. 



i): hK r rr} f^^ 



m 



* 



<fe 



jjp 



i 



p 



£* 



39 



M£ 



■ A tempo. 



molto rail. 



rs 



g 



m 



3f 



-©- 



£ 



?=? 



9^ 



Oi 



rs 



Oi 



Oi 



!-0- 



P 



tPX 



^ 



T»T 



^tWt 






3- 



Copyright ©2010-2011, A. Marando 



